Neuheiten new 2016 


Polispors 


Kinderhelme 


« CE-Standard/DIN EN 1078 

« mit weicher Schaumstoffpolsterung 

« 12 Ventilationsöffnungen 

« mit größenverstellbarem Ring-System 
« Fliegennetz 

« Headerkarte 


48 - 52 cm, Gewicht: ca. 210 9 


Kids’ Helmets 


« CE standard/DIN EN 1078 

« with soft foam padding 

« 12 ventilation vents 

« with size-adjustable ring system 
« fly net 

« header card 


48 - 52 cm, weight: approx. 210 g 


#461 032 01 Flowers 
# 461 033 01 Race 
#461 03401 Rainbow 


Babyhelme 


« CE-Standard/DIN EN 1078 

« mit weicher Schaumstoffpolsterung 

«6 Ventilationsöffnungen 

« mit größenverstellbarem Ring-System 
« mit Fliegennetz 

« mit Headerkarte 


44 - 48 cm, Gewicht: ca. 210 9 


Baby Helmets 


« CE standard/DIN EN 1078 

« with soft foam padding 

«6 ventilation vents 

« with size-adjustable ring system 
« with fly net 

« with header card 


44 - 48 cm, Weight: approx. 210 g 
#461030 01  Birdy 


# 461 029 01 Elephant 
#461 03101 Rainbow 


www.pointbike.de 


